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Inzynér, b. inspektor c k. uprzyw. kolei północnej cesarza Ferdynanda 


ozdobiony złotym krzyżem zasługi, 


urodzony w r. 1816. po krótkich a dolegliwych cierpieniach. opa- 
trzony Sw. Sakramentami, zmarł dnia 9 Marca 1902 r. w Wieliczce. 


Stroskana Zona, córka, zięć i wnuki zapraszają Krewnvch, Znajomych, Przyjaciół i po- 
bożna Publiczność na obrzęd pogrzebowy. który się odbędzie we Wtorek dnia 11-go 
Marca 1902 r. o godzinie 4-tej popoludmua z domu żałoby, wprost na cmentarz miejscowy. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie się we Środę dnia 12 Marca b. r. o godzinie 10 rano w kościele parafialnym 


w Wieliczce. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


